http://news.sina.com.cn/richtalk/news/society/9903/033105.html
滔滔“海水”从哪来？--北京海洋馆探秘记http://www.sina.com.cn 1999年3月31日 16:02 新民晚报    3月27日开幕的北京海洋馆以它那庞大的主体建筑吸
引了广大游客，在人们惊叹的同时， 很想知道这么大的“
海”是怎样“流”入京城的。

    该馆水族部经理杨道明说，这些“海水”是鱼儿们的
营养，它含丰富的镁、钙、钠、铁等离子，是用人工海盐
配制的，好像奶粉一样，需要的时候用水一冲，就成了鱼
儿营养齐全的“饮料”了。目前海洋馆里大大小小近60个
水池中共注入了14000吨人造海水。值得骄傲的是， 配制
这些海水的人工海盐是我国自行研制的。

    由于海洋馆的“居民”来自不同的地域，所以，适当
的水温也是其生存的重要条件。像从北极海域远道而帝王
蟹习惯洗“冷水浴”，大约0摄氏度的水里最适合它。 惹
人喜爱的海豚和鲸鱼在18摄氏度的水里最舒服。这里的“
海水”每天都要换新“内容”。怎样更换呢？原来，在海
洋剧场座位的底下有6个造水间，每间房子里装250吨人工
海水，北京海洋馆每天要补充两吨新“海水”。  李冬梅 